JAN BICZ 


inwalida 


przeżywszy lat 36, po.krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 30 maja 1944 r. 


Wyprowadzenie zwłok: z kaplicy na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
w piątek dnia 2 czerwca b.r. o godz. 4*/, po poł, na który-to smutny obrzęd zapraszają stroskani: 


żona, synek, rodzice, siostry i bracia. 


Nabożeństwo żałobne 


edprawione zostanie w sobotę dnia 3 czerwca b.r. o godz. 7'/, rano w kościele SS. Norbertanek. 


Zakład pogrzebowy „HUMANITAS“ 


S. STAWOWIAKA 
WRAKÓW, UL. KOPERNIKA 22. — TEL. 111-04 


Orukarnia Związkowa, Kraków, Mikołajska 13. 


